Beriicksichtigung der Capillaritat.
Oder, da die Variationen fur a?, y, z fur sich verschwinden miissen, in ofter benutzter Bezeicbnungsweise
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ist, so fallt das erste Integral fort.
Ferner ist als Function der ft allein nach Gleichung 85)
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Somit ist, alles zusainmen genommen,
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Diese Gleichungen gelten allgemein und bestiinmen vollstandig, wie p von alien Variabeln abhangen kann. Weiter gehe ich bier auf diesen Gegenstand nicht ein, wir werden ihm spater nochroals begegnen.
Nun noch die letzte Yerallgemeinerung. Diese bezieht sich auf die Beriicksichtigung der Oberflachenspannungen. Neben diesen nebmen wir noch eine aussere Kraft in Rechnung. Die Darlegungen verdankt man abermals Willard Gibbs1), Nach Gleichung 502) auf Seite 68 dieses Bandes und der Gleichung 60) dieses Abschnitts baben wir, indein wir uns zunachst auf eine Phase beschranken,
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21*(^                 /                                       •
